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kw 7,0 КМ/ 5,8 | 4,8 

SEER 6,2 SCOP 4,9 | 4,0 
kWh/annum 397 kWh/annum 1657 | 1680 
E E ш 
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NERG 09 
ENERG Фо 


420НА009085Ј 
ЗВОНА009085Ј 





КМ/ 2,8 
SEER 6,3 5СОР 5,0 
КМ/Н/аппит 156 kWh/annum 728 
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kw 3,7 КМ 2,5 2,7 
SEER 6,1 SCOP 4,9 | 4,0 
КМ/Н/аппит 211 КМ/Н/аппит 714 945 
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од 
BESTE 


"Carrier \ 42QHA018D85J 
ще. 7 382НАО18085) 





kw 5,2 kw 4,5 4,1 
SEER 7,4 5СОР 5,1 | 4,0 
kWh/annum 246 kWh/annum 1235 | 1435 
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